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Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 
энергетические ресурсы 


7. Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе 
эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том 
числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, на дату их ввода в 
эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях З - 6 
настоящей статьи, Многоквартирные дома, вводимые в 
эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления 
строительства реконструкции должны быть оснащены 
дополнительно индивидуальными приборами учета 
используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, 
вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после 
капитального ремонта, должны быть оснащены 
индивидуальными приборами учета используемой тепловой 
энергии при наличии технической возможности их установки. 
Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов 
обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, 
их сохранность, своевременную замену. 


8. Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета 
используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, 
отвечающие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации для осуществления таких действий. 


